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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 




ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Σάμου αριθ. 15 . . 1 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Μύρινας αριθ. 17 . 2 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Λάγος αριθ. 13 . . 3 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 3131/102/89 (1) 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Σάμου αριθ. 15. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

, Σύμφωνα με; 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156τουΝ.Δ. 187/73 «περί Κωδικός Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Σάμου αριθ. 3145/21.4.89. 

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Σάμου που μας 
υποβλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Σάμου αριθ. 3121/ 
3/89/2.5.1989 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζονται θέ¬ 
ματα. που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Σάμου 
αριθ. 15. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. 15 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 


ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένών 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. | 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις, και αντίστροφα. 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 

α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα. 

β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει. 

γ) Υγρά χημικά: 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 

δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδίκων 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ¬ 
μοδίους με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
- σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 

Δ/Ξ. '. ' ' 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 
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1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 
νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α’ ή Β’ σε Δ/Ξ. 

4) Μηχανικός Α’ τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α’ σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει-. 
ρία σ’ αυτήν. 

ζ) Υπεύθυνος πλοίου: 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 

Άρθρο 4 

Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (ΟΗΕΟΚ ΚΙ5Τ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενική 

Α ρχή· 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωσης η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΗΑΜΒΕΚ ΟΕ 8ΗΙΡ- 
ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΕ ΟΟΜΡΑΝΙΕ5 
ΙΝ ΓΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΜΑΒΙΝΕ ΕΟΚΕίΜ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 


(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ Α55Ο0ΙΑΤΙΟΝ ΟΓ ΡΟΚΤ3 ΑΝϋ ΗΑΚΒΟΚδ), 
όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 

Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης / 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(5ΕΑ ΕΙΝΕ ΤΕΚΜ1ΝΑΕ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Σάμου (ΦΕΚ 
484/Β/23.5.78) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέ¬ 
ματα που ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του. 

Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76/ 
Α/3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρίσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 
Υπομ/ρχος ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 29 Μαΐου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ \ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ \ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ \ 

Όνομα πλοίου: ..... 

Εγκατάσταση: ..... 

Λιμάνι: ...... 

Ημερομηνία Άφιξης: .... 

Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης:..'.. 

Είδος φορτίου:... 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 

Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά [ . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί 

απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποια ερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχώρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν. 

(1 1) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 

οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας 

(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς;. 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; 

Α12 Οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΓ/ΙΙΗΕ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 


Ρ 

□ 

□ 


□ ' 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 



□ 

□ 



Παρατηρήσεις 













5162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Α20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Τπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Τπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Τπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα-' 
σης; 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλιαθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά 
χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Β1 Τπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορίίου; 

Β6 Τπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 


4 

ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Τγροποιημένα αέρια χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 

Γ1 Τπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 



τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

□ 

□ 

Γ2 Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

Γ3 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα- 

□ 

□ 

νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

□ 

□ 

Γ4 Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδρανοποιημένοι, όπου απαιτείται; 

□ 

□ 

Γ5 Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 

■ □ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

■ □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφοιλιστιχά) των δεξαμενών φορτίου είναι αυν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ33) του δικτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

ΠΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



□ 



□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιιηεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




Πλοίο 


Εγκ/ση 


Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/'Οχι 

Εάν-ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; Ναι/'Οχι Ναι/Όχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 


ΔΗΛΩΣΗ 

Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 


Όνομα . . 
Βαθμός . 
Υπογραφή 


Πλοίο 


Ώρα . 

Ημερομηνία 


Όνομα . . 
Θέση . . , 
Υπογραφή 


Εγκατάσταση 
















5164 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αρρεηεΐίχ 

8ΗΙΡ/5ΗΟΚΕ δΑΕΕΤΥ ΟΗΕΕΚ ΕΙ8Τ 

δΗίρ’β Ναιηβ: . . 

Βε«Η: . 

ϋβίε οί Αηίνβΐ: 

£ατ£ο ίνρε: . . . 

ΙΝδΤΚυΟΤΙΟΝδ ΕΟΚ ΟΟΜΡΕΕΤΙΟΝ 

Ιη 0Γ(1βΓ Ιο Βε^ίη ίΗε ορεΓΒίίοηβ ίΐ ίβ ΓεςιηΓεεΙ 3.11 ςυββΐϊοη (ο ΒεβηβννεΓ βεΙ 3ννίεπΌ3ΐίνε1γ.[-Χ] . Ιί 3η ΒίίΗτηαΐίνε βηδννεΓ ΐβ ηοΐ ροβδίΒΙε, ίΗε 
ΓβΒδοη δίιοιιίεΐ Βε (ρνεη αηά 3§τεεπιεηί ΓβαοΗβιΙ υροη ΒρρΓορπΒίε ρΓβοαυΙίοηβ Ιο Βε θ1<βη Βείννεεη ίΗε βΗίρ ;ιη<1 ιΗε Ιειτηίη&Ι. \νΐιβΓβ 3ηγ ςυεβ- 
ίίοηδ 18 ηοΐ εοηδίιΙεΓειΙ ίο 6ε βρρΙίεαΒΙε 3 ηοίε ίο ιΗβΙ είίεεί βΗουΙιΙ Βε ίηδεΓίε»! ϊη ίΗε ΓεηΐδΓΐίδ εοΐιιιηη. 

Ιί ΐδ ενίεΐεηΐ ιΗβΙ βνβΓγ ΓεβροηβίΒΙε ρεΓδοη \νΗο δί§ηδ ίΗε εΙεείΒΓβίίοη 3ί ιΗε εη(1 οί ίΗε εΗεεΙε Ιϊδί ίιακ ίΗε ΓεβροηδίΒίΒίγ οίηγ Γογ ίΗε ίϊείά Ηίδ 
οοπιρείεηεγ, ί1ΐ3ί ϊδ ίΗε δΗΐρ ογ δΗοΓε ίηδίΒΐΐΒίίοη. Ιη δρϊίε οί ΐΗίδ οηε (Ιδη πβε τεοιβΓ^δ ογ ΓβδθΓν3ίίοηδ ϊη ΠεΙεΙδ ννΚίεΗ άκ ηοί οί Ηίδ εοπφείεηεγ. 

(□ ) - ιΗε ρΓεδεηεε οί ίΗίδ βγηιΒοΙ ϊη ιΗε εοΐυηιηδ «δΗΐρ» &ηά «ΐεΓηήηβΙ» ϊηεΐϊεβίββ ιίιαί εΗεεΙίδ δΒαΙΙ 6ε εΒΠ-ίεεΙ ουί Βγ ιΒε ρΒΓίγ εοηεεΓηβ(1. 

ΤΗε ρΓεδεηεε οί ίΗε ΙείίεΓβ Α αηά Ρ ίη ίΗε εοΐυιηη «ΕοεΙε» ίηεΐίεβίεδ ίΒε ίο11οννίη§: 

Α — ΤΗε πηεηΐίοηε<Ι ρΓοεεάιΐΓβδ αη4 3£Γεεπιβηί3 βΒαΙΙ 6ε ίη ινπίίη§ βηά δί§ηε(1 6γ ΒοιΗ ρηπίεδ. 

Ρ — Ιη ίΗε εββε οί 3 ηε§3ΐίνε ΒηβννεΓ ίΗε ορεΓβίίοη δΗβΠ ηοί 6ε εβΓπε·! ουί ννίΐΗουί ίΗε ρεπτιίδδίοη οί ίΗε ΡογΙ ΑιιΐΗοπίγ. 


,ΡογΙ: . 

. . .Τίιηε οί ΑγπυβΙ: 


ΡΑΚΤ Α 

ΒυΙΗ Ιίςπίάδ - ΟεηεΓηΙ 


Α1 Ιδ ίΗε δΗΐρ δεειίΓεΙγ παοοΓεά? 

Α2 Αγο ειοεΓ§εηεγ ίοννίη§ ννίΓΟδ εοΓΓεείΙγ ροδίΐϊοηε(1? 

Α3 Ιβ ΐΗεΓε 33ίβ Βεεεδδ Βείννεεη δΗΐρ βηά δΗοΓε? 

Α4 Ιβ ίΗε δΗΐρ νεαάγ ίο πιονε υηάεΓ ίίβ οννη ρο\νεΓ? 

Α5 Ιδ ΐΗεΓε 3η είίεείίνε εΐεείί ννβεΗ ίη Βίίεηιίβηεε οη Βοβπΐ &ηε! βείεςαβίε 
δυρεΓνίδίρη οη ίΗε ίεπηίηΒΐ 3η(1 οη ίΗε δΗίρ? 

Α6 Ιβ ίΗε 3βτεε<1 δΗίρ/δΗοΓε εοΓηιηυηίε3ΐίοη βγδίεηι ορεΓ3ίίνε? 

Α7 Ηβνε ρΓοεείΙϋΓεδ ίοΓ εβΓ§ο, ΒυηίιβΓ βη<1 ΒαΙΙαβί Ηβη<Ι1ίη§ Βεεη β§γ88<!? 

Α8 Ηβδ ίΗε ειηεΓ§εηεγ δΗυί 8οννη ρΓοεεάιίΓε Βεεη Β^τεεεΡ 

Α9 Αγ8 Πγο Ηοδεδ 3η<1 ΓίΓε ΠβΗίίη§ εςυίρηιεηΐ οη Βοβπΐ βικί 3δΗθΓε ροβί- 

Ιίοπβίΐ 3Π(1 Γ83(ίγ ίθΓ 101018(11316 11δ8? 

Α10 Αγ 8 ε3Γ§ο 3η8 ΒυηΗεΓ Βοβεδ/βητίδ ίη §οο8 εοηείίΐίοη 3ηά ρεορεΗγ 
πβ^εεί 3η<1, ινΗειε ΒρρΓορήΒίε, εεΓίίίίεβίεδ εΗβε1(8εΙ? 

Α11 Αγο βευρρεΓδ είίεείίνεΐγ ρ1υ§§ε<1 αηά <1πρ ίΓβγβ ίη ροδίίίοη, ΒοίΗ οη 
6θ3Γ(1 311(1 3δΗθΓ8? 

Α12 Ατε υηυδ8(1 03Γ§ο 3η<1 ΒιιηΗεΓ εοηηεείίοηδ ίηε!υ<1ίη§ ιΗε δίεΓη (ϋβ- 
είΐΒΓβε Ιίηε, ίί ίΐΐΐεεί, ΒΙβηΙίείΡ 

Α13 Αγ 8 883 3η<1 ονεΓ6θ3Γ(1 (ΙίδεΗβΓβε ν3ΐνεδ, \νΗεη ηοί ίη υβε, εΐοβεεί 3η(1 
Ι3δ6ε<1? 

Α14 Αγο 311 ε3Γ£ο 3ΐκ1 ΒυηΙίβΓ ίοηΐζ 1ί(1δ εΙοδ8(1? 

Α15 Ιβ ίΗε 3^τεεά ΙοηΙί νεηίίη§ βγδίεηι 6είη§ υδε(1? 

Α16 Αγ 8 Ηοηά ΙοΓοΗεδ οί βπ 3ρρΓονε(1 ίγρε? 

Α17 Αγ8 ροΓίηΒΙε νΗΓ/ϋΗΕ ΐΓβηδεείνεΓδ οί 3η Βρρεονβιΐ ίγρε? 

Α18 Αγο ίΗε δΗίρ’δ ίηβίη ΓΒεΙίο ΐΓβηδπιίΐΐεΓ αετίηΐδ εΒΓίΚεε! βηε! γβ 83Γ5 
δννίΐεΐιεά οίί? 

Α19 Αγ 8 εΐεείπε εβΒΙεβ ίο ροηβΒΙε εΙεείΓΪεβΙ εςυίρπνεηί (ίίδεοηηεείειΐ ίΓΟΓη 
ροινεΓ? 

Α20 Αίε βΙΙ εχίεΓΠβΙ άοοΓδ 3η8 ροΓίδ ίη ίΗε ΒΓηίοΙδΗίρδ ΒεεοπίΓηοεΙβίίοη 
ε1θ3β(1? 

Α21 . Αίε 311 εχίεΓηβΙ 8οοΓδ βηε! ροΓίδ ίη ίΗε αίΐετ βεεοιτιπιοϋβΐίοη 1ε3(1ίη§ 
οηίο ογ ονεΓίοοΙτίηβ ίΗε ΙβπΗ 8εεΗ ε1θδ8(1? 

Α22 Αγο βιγ εοη(1ίΐίοηίη£ ίηίΒΗεδ \νΗίεΗ πιβγ ρεΓπιίί ίΗε εηίΓγ οί 03Γ§0 νβ- 
ρΟΙΙΓδ θ1θδ8(1? 

Α23 Αγ 8 ννίη(1ο\ν-ΐγρ8 βϊγ εοη(1ίΐίοηίη§ υηίίδ 8ίδοοηηεείε8? 

Α24 Αγο 8ηιοΙ<ίη§ ΓεςυίΓεηιεηΐδ 6είη§ ο6δεΓνε(1? 


86ίρ 

Τεηηί- 

ηβΐ 

Οο8β 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 

<9 


□ 


Ρ 

□ 

□ 


□ 

□ 

Α 


□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 



□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


Π] 

□ 


□ 



□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 



ΚεΐΏ3Γΐ(δ 










ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5165 


Α25 Αγ8 ιΒε ΓβςυίΓβηιβηΙδ Γογ ιΒε υβε οί @3ΐ1εγ αηά οΐΐιετ εοοΙ<:ίη@ ηρρίί- 
&Π063 Βείη@ θΒδ8Γνε(1? 

Α26 Ατε ηβΐιβά 1ί@1ιΙ ΓεςιπΓεηιεηίδ Βείη@ οΒδ8Γνε(1? 

Α27 Ιδ ΐΗβΓβ ρΓονΐβϊοη Γογ βη επιεΓ@εηεγ εβεηρε ρο8δίΒί1ίΐγ? 

Α28 Αγ 6 δυίΓιείεηΙ ρβΓδοηηβΙ οη Βοαπί 3η<1 3δΗθΓε Ιο <1β3.1 ννϊΐΗ 3η βηιβΓ- 
@εηεγ? 

Α29 Αγ 6 αάεςυηΐε ίηδυΐβΐίη;» πιεβηδ ϊη ρίβεε ίη ΐΗε δΗίρ/δΗοΓε εοηηεεΐίοη? 
Α30 Η&νε ιτιεβδϋΓεβ Βεεη οΐεεη Ιο εηδυτε δυίίϊείεηΐ ρυηιρΓοοιη νεηΐίΐ8ΐίοη? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΡΑΚΤ Β 

Αείάήίοηβΐ ΟΗεεΙςδ - Βυΐΐχ Βίςυκί ΟΒεηιίεβΙδ 

5Ηίρ 

ΤβΓΠΐί- 

ηβΐ 

Οοάε 

ΚεΠ13Γΐ(δ 


Β1 Ιδ ίηίοπηβΐίοη βνβίΙβΒΙε @ίνίη@ ιΒε ηεοεβδαιγ 8313 Γογ (Ηε βηίε Κβηά1ίη§ 
οί ΐΗε ε3Γ@ο ΐηε1υ(1ϊη§, ννΚοΓε βρρϋεηΒΙε β ΓηβηυίβεΙυΓε’δ ίηΗϊΒίΐϊοη εεΓ- 
ΙίΤιε3ΐε? 

Β2 Ιδ δΐιΓΓιείβηΙ 3ηά δυίΐβΒΙε ρΓοίεεάνε εςυίρητιεηΐ (ϊηε1υάίη§ δείί - εοη- 
Ι3ΐηεά ΙίΓεβίΙιίη^ ΕρρΕΓβΙυβ) βηά ρΓοίβεΙίνε ε1οΐΗίη§ τεαείγ Γογ ίπιηιεείίβίε 
υδε? 

Β3 Αεε εουηίεΓ ηιεοδυΓεδ β@3ίηδΐ αεεϊάεηΐηΐ ρεΓδοηβΙ εοηίβεί \νίΐΗ ιΒε οεγ@ο 

3@Γ88<Ι? 

Β4 Ιδ (Ηε εβΓ@ο 1ΐ3π<11ίη@ Γ3ΐε εοηιρ3ΐίΒ1ε ννίΐΗ ιΚε βυΐοητιβίίε δΗιιΙ 8ο\νη βγδ- 
Ιεηη ίΓ ΐη υδε? 

Β5 Αγο οεγ@ο δγδίειτι @3υ@β5 3γκ1 βΙβΓΓηδ εοΓΓβείΙγ δεί 3π<1 ίη 3 @οο(1 οπ1εΓ? 
Β6 Αγ 6 ροΓίβΒΙε νβρουΓ άεΐεείίοη ίηδίΓϋΓηεηΙβ τεεκίϊΐχ βνηίΙβΒΙε Γογ ΐίιβ 
ρΓοάηεΙδ Ιο Βε Η3ηΒ1ε<1? 

Β7 Η38 ϊηίοπηβΐίοη οί Γιγο ίί@Ηΐίη@ ΐϊΐεάΐΕ βηά ρΓοεεάυΓεβ Βεεη εχεΒβηβεοΙΡ 
Β8 Αγ 8 ΐΓβηβίεΓ Ηοδεδ οί δυίΐβΒΙε Γη3(8ΓΪ3ΐ ΓβδίδίΕηεε Ιο ΐΒε βείίοη οί Λε οεγ- 

@08δ? 

Β9 Ιδ ΐΗε εβΓ@ο Ιΐ8η(11ίη@ Βείη@ ρει-ίοπηεά ννίΐΗ Λβ ρΓεπηβηεηΐ ίηδίηΐΐεά 
ρϊρείίηβ δνδΙεΓηδ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ . ■ 

. □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ ' 

□ 


Α 


Ρ 



ΡΑήΤ 0 

Α<1<ϋΐίοη8ΐ ΟΗεεΙίδ - Βυ1Ι< Β,ίςυεΓιεά Οηβεβ 

... 

5Βίρ 

ΤβΓΓηί- 

ηηΐ 

Οοάε 

ΚεΠ13Γΐ(δ 


01 Ιδ ίηίθΓηΐ3ΐίοη ΕνβίΙηΒΙε @ίνίη@ ΐΗε ηεεεδδβΓγ «ΙηΙβ Γογ ΐΗε 83ίε ΗβηεΠίηβ 
οί ΐΐιε ε3Γ@ο ίηε1ικϋη@, \νΒεΓε ηρρΙίεηΒΙε, β ΓηαηυίηεΙυΓεΓ’δ ίηΗίΒίΐίοη 
εεΓΐίΠο3ΐε? 

02 Ιδ ΐΒε νν8ΐ8Γ 8ρΓ3γ βγδίεΐη Γ83(1γ ίθΓ 1188? 

03 Ιδ δυίΓιείεηΙ ηηά βυήβΒΙε ρΓΟΙεεΙίνε εςυίρπιεηΐ (ίηε1υ(Βη§ βείί- 
εοηΐβίηέεΐ ΒΓ83ΐΒΐη@ αρρηοΐαδ) ίίητί ρΓΟΙεεΙίνε ε1οΐΗίη@ Γ83(1γ Γογ ΐηο- 
πιε(1Ϊ3ΐε αδε? 

04 Αγ 8 νοίεΐ δρβεεδ ρΓορεΓίγ ίηεπεά \νΗεΓ8 τεςοίτεςΙΡ 

05 Αγο 3.11 τεπιοίε οοπΙγοΙ νβίνεβ ίη χνοΓΐίίη@ 0Γ(1εΓ? 

06 Ατβ ε3Γ@ο Ιβηΐί δβίεΐγ τεΐίεί ναΐνεβ 1ίηε(1 ηρ Ιο ΐΗε δΗίρ’δ νεηίίη@ δγδίεπι 
βηά 3Γ8 Βγ-ρ3888δ θ1θ88<1? 

07 Αγο ΐΗε ΓεηυίΓεά οεγ@ο ρυπιρβ βηεΙ εοπιρΓεβδΟΓδ ίη @οοά οπΙογ, βηά 
Ηανβ ιΒε πίΕχίηιυηι ννοε1<ίη@ ρΓβδδυτεδ Βεεη 3 @γ 68(1 Βείννεεη βΗϊρ 3η(1 

δΗθΓ8? 

08 Ιδ τεΙίςαβΓιεαίίοη οη Βοίΐ οίί οοπΙγοΙ βςυίρηιεηΐ ίη @οοε1 ογ8ογ? 

09 Ιδ @38 (ΙείβεΙίοη εςυίρηιβηΐ δει Γογ ιΒε 03Γ@ο, εηϋΒΓβΙεά βηεΐ ίη @οο8 

0Γ(ΐ8Γ? 

010 Αεε 03Γ@Ο δγδίβηΐ @3ϋ@εδ 3η8 3ΐ3ΓΓΠδ ε0ΓΓ80ΐ1γ 381 3ηά ίη @00(1 0Γ(1εΓ? 
011 Αγ8 επιεΓ@8ηεγ δΗυΙ άοννη δγβίεηΐδ ννοΓΐ(ίη@ ρΓορεΓΐγ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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012 Οοεβ βΚοΓε Ιιηονν ιΗε ε1οδίη§ ΓΕίε οί δΚίρ’β ΕυΐοπίΕΐίε ν3ΐνεβ? 3οεβ δΗίρ 
Ηβνε δίηιίΙβΓ άεΐΕΪΐβ οί δΗοΓβ δγδίετη’ 

013 Η3β ίηίοπτίΕΐίοη Βεεη εχεΚ3η§ε(1 Βείννεεη δΗίρ 3ηά βΗοΓε οη Γηίηίπιυηι 
ννοΓΐίίη§ ΙεηιρεΓ3ΐυΓ88 οί ιΗε οεγ§ο βγβΙεηιβΡ 

□ 

□ 

□ 

□ 

■ 


ΡΑΚΤ ϋ 

ΙΝΕΚΤ 0Α8 δΥδΤΕΜ 

δΗίρ 

Τεπηί- Οοείβ 

ηβΐ 

ΚεητίΕΓίίδ 


ϋΐ Αγ 6 ιΗε ηεεεβδΕΓγ ροΓίβΒΙε οχγ§εη αηαΙγββΓβ Γβ3<1γ ίοΓ ϊηΐΓηβ(1ί&Ιβ υβε? 
Ηβνβ ΐΗεγ Βεεη Ιεβίβίΐ αηά Ε^αδίεά ΒείοΓε υββ? 

ϋ2 Ηε 8 ιΚε ρεητι&ηεηΐ οχγ§εη ΕηαΙγζετ Βεεη 3<1]υδ(β(1 εγκΙ ζ8Γοβ<1 ΒείοΓε 
ϋβε? 

03 Ηββ ιΗε §οοά ίυηεΙίοηίη§ οί ιΗε §Γ3ρΗίε οχγ§εη Εηβίγζετδ 3η(] ΐηεΠ §35 
ρΓ65βυΓε §3υ§εβ Βεεη εΗεεΗείΙ ϊηΐο ΐΗε άίδΙπΒυΙίοη 8γ5ΐειη? 

04 ΑΓε ιΗε 3ΐβπη άενίεεδ Γογ ΐΗε ίοΓββεβΕΒΙε Ιίπιίΐδ οί ιΗε οχγ§εη ΕηβΙγζεΓ, 
ΐΗε ΐειηρεΓβΙϋΓβ οί ρΓοάοεεά ϊηειί §38 3ΐκ1 ιΗε ρΓβδβιίΓε ίη ρβΓίεεί ίυηε- 
ΐίοηίη§ εοη<1ίΐίοη? 

ϋ5 Ηανε' (Ηε ίηάίεβίίοηδ οί ιΗε ΙεηρβΓΕίυΓβ οί ρΓοάυεεά ίηετί § 38 , οί Λε 
οχγ§εη εοηίεηΐ βη(1 ρΓβδδΐίΓε ϊη ΐΗε (ΙίδΙπΒυΐίοη δγδίβιη/ίβηΐίδ Βεεη 
εΗεοΙ<ε<1? 

ϋ6 Ιδ ιΗε 3ΐιΐοηΐ3ΐίε δΗιιΐ άοννη δγδίεηι οί ιΗε οεγ§ο ροιηρδ ΐη ρει-ίεεί ορετΕί- 
ίη§ εοηκίίΐίοη ϊη 035β ΐΗεεε ϊδ 3 ίβιίοτε ογ (Ηε ρΓοάυεΙίοη οί ροοΓ ςιιαίίΐγ 
ίηεΓΐ §3δ? Ιη 03δε ΐΗεΓε ίβ ηο βυΐοηίΕΐίοη, ΐδ ιΗε εεενν 0Γ§3ηίζε<Ι βηά 
Γββάγ Ιο 30ΐ? 

07 Ηίΐδ ΐΗε ρΓβδδΟΓβ ίη ιΗε ίηεΓΐ §38 «ΙίδΙπΒϋΙίοη βγδίεπι άίηιίηίδΗεά ΒείοΓε 
ιΗε Ι3ΐάη§ οί ΓηεβδϋΓειτιβηΐδ επ<1 83Γηρ1ε5 Ιο ρεπτιίδδίΒΙε 1ίπιίΙδ? 


□ 

□ 

Ο 

□ 

□ 

□ 

□ 


5Ηίρ 8 Ηογο 

Αγο Ι3η1ς ε1ε3ηϊη§ ορβΓΕίίοηδ ρΐ 3 ηηε 3 άιιπη§ ιΗε δΗίρ’δ βίΕγ 3ΐοη§δί(ίβ ιΗε 

δΗοΓε ϊηδΐ3ΐΐ3ΐίοη? Υεβ/Νο* 

Ιί 80 , Ηβνβ ιΗε ροΓΐ ΕυΐΗοπΙγ 3η<1 ΐεΓΓηϊηΕΐ Βεεη ίηίοΓηΐ 6 < 1 ? Υεβ/Νο* Υεβ/Νο* 


’ϋεΐείε Υεβ οί Νο 38 βρροΓίίβίε 


ϋΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 

Ψε ίΐ3νε εΗβεΙίβε!, ννΗεΓβ Ερρορπβίε ]οίηΐ1γ, (Ιιε ίΐεηΐδ οη ΐΗίδ οΗβο1< Ιίβί, 3η<1 Ηβνε δβΐίβΓιείΙ οιίΓδεΙνεβ ΐΗβΙ ιΗε εηΐΓΪεδ \νε Ηανε ηΐ 3 άβ βεε 
εόιτεεί Ιο ιΗε ΒεδΙ οί οογ Ι<ηο\νΙβ<1§ε, επ< 1 3ΐτ3η§ειηεηΐ3 Ηβνε Βεεη ηΐ3(1ε Ιο εβιτγ ουί ΓβρεΙίΐίνε εΗεεΙίδ 38 ηεεεδδβΓγ. 


Γογ δΗίρ 


Γογ Τεηηίηβΐ 

Ν 3 Π 1 β . 


. . 'ν . 

ΚεπΙγ .. 

5 ί§ 113 ΐΐ 1 Γβ. 


\ 


Τίηιε 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ Σ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Αρ. 3131/103/89 (2) 


Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Μύρινας αριθ. 17. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κωδικός Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Επαρχου Λήμνου αριθ. 2381/5.5.89. 

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Μύρινας που μας 
υποβλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Μύρινας αριθ. 
3131/05/5.5.89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζονται 
θέματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Μύρινας 
αριθ. 17. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΡΙΝΑΣ 

ΑΡΙΘ. 17 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α).συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις, και αντίστροφα. 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την'εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται/ως: 
α) Δεξαμενόπλοιο: ' . 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή,μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή^ επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα 
β) 1 Πετρελαιοειδή: 

Τό αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε^ αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΣ (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά^ισχύει. 
γ) Υγρά χημικά: 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων Β(1Η και ΙΒΘ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. / ,- 


δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδίκων 0Έ και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ¬ 
μοδίους με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
- σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, πού ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλρίας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 
Δ/Ξ. 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 

1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 
νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α' ή Β' σε Δ/Ξ. 

4) Μηχανικός Α’ τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσ'τ 
Μηχανικού Α' σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

ζ) Υπεύθυνος πλοίου: ,. 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 

Άρθρο 4 Γ 

Εφαρμογή " 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή. ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

/ ’ 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 

- Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον/υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογο 
' με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (0ΗΒΈΚ 1.Ι5Τ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ε 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και (. 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θο 
:αραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενικέ 

Έ/.ή- 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην.παρ. 1 του παρόντος άρθροι 
θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωσης η σχολαστικέ 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά κα 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (1ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΗΑΜΒΕΚ ΟΓ 5ΗΙΡ 
ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙί ΟΟΜΡΑΝΙΕί 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΜΑΚΙΝΕ ΓΟΚϋΜ) και τη διεθνή ένωση Λιμέναν 
(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ Α55Ο0ΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΡΟΒΤ5 ΑΝϋ ΗΑΚΒΟΚ8) 

όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 
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Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

3ι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(5ΕΑ ΓΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΕ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Μύρινας Λή¬ 
μνου (ΦΕΚ 4838/78) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε 
θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του. 


Άρθρο 8 \ 

Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76/ 
Α/3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρίσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ κ.α.α. 

Σημαιοφόρος ΝΙΚ. Λ. ΠΑΤΡΙΝΟΣ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφασή αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 29 Μαΐου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 

Όνομα πλοίου: ...... .... 

Εγκατάσταση: ... 

Λιμάνι: ........ 

Ημερομηνία Άφιξης: ..., . ... 

Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης:..... 

Είδος φορτίου: .. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 

Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά [3 . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί να 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τοτ κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποιαερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν. 

(1—1) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 

(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής τής φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; . . 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; 

Α12 Οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

ΑΙ7 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΕ/υΗΕ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 


□ 

□ 


□ . 

□ 


□ 
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□ 


Ρ 

□ 
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Α 

□ . 

■ □ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□.. 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 



□ 
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Α20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Υπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα¬ 
σης; 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 

χύμα 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλλήλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήσή; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; ■· 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του.φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 


Γ1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

Γ2 Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

Γ3 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Γ4 Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδρανοποιημένοι, όπου απαιτείται; 

Γ5 Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 
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Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ85) του δικτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα ■ 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

ΓΙΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Π 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 


Α 

Α 



ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

Εγκ/ση 

Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας;. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 
□ 
□ 
□ ' 
□ 

□ 

□ 


Πλοίο Εγκ/ση 


Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/Όχι 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; Ναι/Όχι Ναι/Όχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 

ΔΗΛΩΣΗ 

Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 


Πλοίο Εγκατάσταση 


Όνομα. Όνομα . . 

Βαθμός .. Θέση . . . 

Υπογραφή .. Υπογραφή 


Ώρα. 

Ημερομηνία 


















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αρρεηάιχ 

5ΗΙΡ/5ΗΟΚΕ 5ΑΡΕΤΥ ΟΗΕΟΚ ΕΙδΤ 


δΒίρ’δ Νοιηε:. 

ΒβΓΐΗ: .. 

ϋοίε οί Απίναΐ: . ΡογΙ: . 

ΟαΓ§ο Ιγρε:......Ήπιε οί Αϊτινοί: . 

ΙΝδΤΚϋΟΤΙΟΝδ ΡΟΚ ΟΟΜΡΕΕΤΙΟΝ 

Ιη οπΙεΓ Ιο Βε§ίη ΐΒε ορεΓβΙίοηδ ίΐ ίδ ΓεςυίΓε<1 οΐΐ ςυεβίίοη Ιο ΒεοηδνίεΓ εεΐ 3\ν·ίεττη;)(ίν·εΙν Ι Υ) . Ι£ 3η &ίΓιπτΐ3ΐίνε 3Π8\νεΓ ίδ ηοΐ ροβδίΒΙε, ΐΒε 
τεοδοη δΒοιιΜ Βε §ίνεη αη<1 ββτεεηιεηΐ τεοείιεά υροη ΕρρΓορποΙε ρΓεοΕυίϊοηδ Ιο Βε 1&1<εη Βείννεβη ΐΒε δΗΐρ βηά ΐΒε Ιεπηίηβΐ. ΨΒβΓβ βηγ ςιιεδ- 
Ιϊοηδ ίδ ηοΐ εοηδί(1εΓε(1 Ιο Βε βρρΙίεαΒΙε ο ηοίε Ιο (ΗαΙ είϊεεί βΗοαΙά Βε ίηδεηεά ίη ΐΒε τεπιοΓίίβ εοΐιπηη. 

Ιΐ ίβ ενίάεηΐ ΐΒοΙ ενειγ τεδροηβίΒΙε ρεΓδοη ννΗο δϊ^ηβ ΐΒε άεεΙ&Γοίίοη οΐ ΐΒε εηά οί ΐΒε εΒεεΙί ΙίδΙ Ββδ ΐΒε ΓεδροηβίΒϊΙίΙγ οΙην ίοΓ ΐΒε ίΐεΐεΐ Ηΐδ 
εοπιρείεηεγ, ΐΗαΐ ΐδ (Βε δΒίρ ογ βΒοΓε ϊηδίοΐΐοΐϊοη. Ιη βρϊΐε οί ΐΗΐβ οηε Οβη πβε τεπιΟΓίςδ ογ τεδεΓνοΐίοηδ ϊη ίίείάδ ννΒίοΒ οΓε ηοΐ οί Ηίδ εοπιρείεηεγ. 

(ΕΖ1) — (Βε ρΓεδεηεε οί ιΒϊδ δγηιΒοΙ ίη ΐΗε εοίηπιηδ «δΒίρ» αη<ί «ΐεΓπιίηαΙ» ίηάίεοΐεδ (Βοΐ εΒεεΙίδ δΒοΙΙ Βε εαπίεά οηΐ Βγ ΐΒε ροΓίγ οοηεβΓηειί. 

ΤΒε ρΓεδεηεε οί ΐΒε ΙεΙίεΓδ Α οηά Ρ ίη ΐΒε εοΐυτηη «Οοάε» ίηάίεοΐεδ ΐΒε ίο11ο\νίη§: 

Α — ΤΒε ηιεηΙίοηε<Ι ρΓοεεάυεεδ 3η<1 α^τεεπιεπίβ δΒοΙΙ Βε ϊη ννπ1ίη§ βήϋ ΒΪβηβεΙ Βγ ΒοιΒ ραηίεδ. 

Ρ — Ιη ΐΒε 0388 οί 3 ηε§3ΐίνε οηδννεΓ ΐΒε ορεΓαΐίοη δΒαΙΙ ηο( Βε ΟΕΓπειΙ ουί ννίΐΒουΙ ΐΒε ρεΓπιίδδίοη οί ΐΒε ΡογΙ ΑυΐΒοπΙγ. 


ΡΑΚΤ Α 

ΒϋΙΙί Ιίςιικίδ - ΟεηεΓοΙ 

5Βίρ 

ΤεΓπαί- 




ηβΐ 

Α1 

Ιδ (Βε δΒίρ δεευΓεΙγ ΓηοοΓε(Ι? 

□ 

□ 

Α2 

Αγο επιεΓ^εηογ (ο\νίη§ ννίτεδ εοεεεείΐγ/ροδΐΐΐοηεεΙΡ 

□ 

□ 

Α3 

— \ 

Ιβ (ΒεΓε ββίε βεεεβδ Βείννεεη δΒίρ 3η4 δΒοτε’ 

Ιδ ΐΒε δΒίρ τεοίΐγ Ιο ηιονε υηεΙεΓ ίΐδ οίνη ρο»νεΓ? 

•α 

□ 

Α4 

□ 


Α5 

Ιβ [Βετε αη είίεείίνε εΙεεΒ νν3εΒ ίη,βήεηάδηεε οη ΒοβιχΙ βηά βάεςυβίε 
δϋρεΓνίδίοη οη ΐΒε 1επηίη3ΐ_ βηεΓοη ΐΒε δΒίρ? 

□ 

□ 

Α6 

Ιδ ΐΒε 3§τεε<1 βΒίρ/δΒοΓε εοηιηιυηίεβίίοη δγδίεηι ορεΓ3ΐϊνε? ' 

□ 

□ 

Α7 

Ηονε ρΓοεεάιίΓεβ ίοΓ οεγ§ο, ΒυηΒβΓ βη<1 Βοΐΐοδί Ββη(11ίη§ Βεεη ο§τεεεΙ? 

□ 

□ 

Α8 

Ηβδ ΐΒε εηιεΓ§εηεγ δΗυΙ ίΐοννη ρΓοεεάιίΓε Βεεη 3§Γεε4? 

□ 

□ 

Α9 

Ατβ Γιτε Βοδεβ οηά ΓίΓε ίί§Βΐίη§ εςυίριηεηΐ οη ΒοεγοΙ βηά 3δΒοΓε ροβί- 
Ιίοηεεί βηά τεβάγ ίοΓ ϊπιπιείϋΕίε υβε? 

□ ■ 


Α10 Αγο οογ§ο 3η£ΐ ΒυηΒεΓ Βοβεδ/οΓπΐδ ίη §οοε! εοηοΐίΐϊοη 3η<ί ρΓορεΓίγ 

□ 

□ 


Γΐ§§ε(1 3ηά, Η'ΒβΓε 3ρρΓορπ3ΐε, εβΓίίΠεαΙεδ εΒεοΙ<ε<Ι? 

Α11 

Αγο βευρρεΓβ είίεείϊνεΐγ ρ1υ§§εά 3η<ί 4πρ ΐΓ3γδ ίη ροδίάοη, Βο(Β οη 
ΒοβπΙ 3η(ί 3δΒοΓε? 


□ 

Α12 

Αγο αηυδεά ε3Γ§ο 3η<1 ΒυηΒεΓ εοηηεείίοηδ ίηε1υ<ίίη§ [Βε βίεΓη <1ίδ- 
εΒ3Γ§ε Ιίηε, ϊί Ιϊΐΐεά, ΒΙβηΙίεάΡ 

□' 

□ 

Α13 

Ατε 883 3η4 ονεΓΒοΕΓί) (1ίδεΒ3Γ§ε νβίνεβ, ννΒεη ηοΐ ίη υβε, εΐοδεά βηά 
ΙβδΒεάΡ 

□ 

□ 

Α14 

Αγ 8 311 ε3Γ^ο 3η(1 ΒυηΒβΓ Ιβηΐί 1ί<Ιδ ε1ρδεά? 

□ 

□ 

Α15 

Ιδ ΐΒε 3£τεε<1 ίοηΒ νεη(ίη§ δγδίεηι Βείη^ ϋδε(ί? 

□ 

□ 

ΑΙ6 

Αγ 8 Βοηά ΙΟΓεΒεδ οί 3η 3ρρΓονε<Ι 1γρε? 

□ 

□ 

Α17 

Αγο ροΓίοΒΙε νΗΕ/ϋΗΕ ΐΓοηδεείνεΓδ οί οη ορρΓονεά 1γρε? 

Αγο ΐΒε δΒίρ’δ ηιβίη τοιίϊο ΐΓβηδπιΐΐΐεΓ 3επ3ΐδ εβΓίΒεά αηά ΓΕίΙβΓδ 

□ 

□ 

Α18 

□ 



δννίίεΒεά οίί? 


ΑΙ9 

Αγο εΐεείιϊε εαΒΙβδ Ιο ροΓίοΒΙε εΐεείπεοΐ εςυίρπιεηΐ <ϋδεοηηεεΐ8<Ι ίΓοηι 
ρο\νεΓ? 

□ 

□ 

Α20 

Αγο οΐΐ εχίεΓηο! εΙοοΓδ 3ηά ροΓίδ ίη (Βε οηιίάδΒίρδ βεεοιηπιοίΐαΐίοη 
ε1οδεά? 

□ 

□ 

Α21 

Αγο 311 εχΙεΓηοΙ (ΙοοΓδ βγκ! ροΓίδ ίη ΐΒε οίΐεΓ 3εεοπητιοά3ΐίοη 1β3(ίίη§ 
οηΐο ογ ονεΓΐοοΙάη§ ΐΒε ΙβηΒ 4εεΚ ε1οδεά? 

□ - 

□ 

Α22 

Αγ8 3ιγ εοηε!ίΐίοηίη§ ίηΐοΒεδ ννΒίεΒ ηιβγ .ρεΓπιίΐ ΐΒε εηίεγ οί 03 γ§ο νβ- 
ρονίΓδ ε1θδ8(1? 

□ 

□ 

Α23 

Ατε ννίηάο\ν-ΐγρε 3 Ϊγ εοηάίΐίοηίη§ υηίΐδ εΠδεοηηεεΙε(1? 

□ 

□ 

Α24 

Αγο 8Γηο1ίίη@ τεςυίΓεηιεηΙδ Βείη§ οΒδεενεςΙΡ 

□ 

□ 


ΚειπηΓ^δ 
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Α25 Αγο ιΗε ΓβςυΐΓβιηβηΐβ Γογ (Ηε ιιβε οί §&Ι1βν βγκ) οΐίιεΓ εοο!<ίη§ αρρίί- 
βηοεβ Ββίη£ οΓ>5εΓνε<1? 

Α26 Αγ 6 ηίΐΐίβιΐ 1ί§Ηΐ ΓεςυίΓειηβηϊδ 6είη§ οΒββΓνε(1? 

Α27 Ιδ ΐΗεΓε ρΓονϊδϊοη Γογ βη επίεΓ§εηεγ εδαβρε ροδβίΒίΙίΐν’ 

Α28 Αγ8 δυΓΠείεηΙ ρεΓβοηηεΙ οη ΓιοβγΙ Εηά ΕδΗοΓβ Ιο ΙθβΙ ννίΐΗ επ βηιβΓ- 
§εηεγ? 

Α29 Ατβ ΕεΙεςαΕίε ίηδυΐ3ΐίη§ ιηβΕίΐδ ίη ρΐΕεε ϊη ΐίιε δΙιίρ/δΙιοΓε εοηηβεΐίοη? 
Α30 Ηβνε ΓηβΕδϋΓβδ Βεεη ΙαΙίεη Ιο εηβιίΓε δυΓΓίείεηΙ ριιπιρΓοοιη νβηΐίΐΕΐίοη? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 



ΡΑΚΤ Β 

ΑάίϋΐϊοηΕΐ ΟΗεείίδ - Βϋΐΐί ϋςυκί ΟΗεηιίεΒίδ 5Ηίρ .Τεπηί- Οοάε ΚβπίΒΓίίδ 

πβ! 


Β1 Ιδ ϊηίοπτιβίϊοη βυειΙεΒΙο §ίνίη§ ίΗε ηεεεδδΕΓγ <ΓεΙε Γογ ιΚε δβΓε Η&η(Γ1ίη§ 
οΓ ΐΗε οεγ§ο ίηεΐυΐίη^, ν/Κετε ΒρρΙίεαΒΙε β ηιαηυΓΒεΙυΓβ’δ ίηΗίΒίΐίοη εβΓ- 

ΐίΠθΒΐβ? 

Β2 Ιδ δΐιΓΠοϊβηΐ βπ( 1 δυίΐαΒΙε ρΓοΙεεΙίνε βςαίριηεηΐ (ίηοΙυε1ίη§ δεΙΓ - εοη- 
ΐΒΐηβεΙ Γ>ΓβΒΐΗίη§ ΒρρΒΓΒΐυδ) Βηά ρΓοΙεεΙίνε οΙοίΗίη» γοβΙυ Γογ ίιιίΓηεΙίΒίε 
υδε? 

Β3 Αγ 6 εουπίετ ητεΒδυΓβδ β§βίηδΐ ΒεοίΙεηΙ&Ι ρβΓδοηβΙ οοπΙβοΙ ννϊΐΗ ιΗε οβγ§ο 

3§Γ88<Ι? 

Β4 Ιδ ιΗε οβγ§ο ΙΐΒΐκ11ίη§ ΓΒίε εοιηρ&ΐίΓιΙε ννϊιΗ ιΚβ ΒϋΐοπίΒΐίε δΐιυΐ <1ο\νη δγβ- 
Ιβητι ίΓ ίη υβε? 

Β5 Αγθ οβγ@ο βγδίβιη §3ϋ§6δ Βηά βΙβγιτιλ εοΓΓβείΙγ βει Βηΐ ίη β £οο8 οπΤεΓ? 
Β6 Αγ6 ροΓίαΒΙβ νΒροιίΓ (ΙεΐεεΙίοη ίηδίπηηεηΐδ ΓβΒίΙίΙγ ΒνΒΪΐΒΐ)1β Γογ ιΗε 
ρπχΐυείδ Ιο Γιε ΗαηΒ1β<1? 

Β7 Ηβδ ίηΓοΓηΐΒΐίοη οΓΓίΓβ Γι§Γιΐίη§ ηιβάίβ Βηεΐ ρΓοοβάυΓβδ Γιεβη 0χείΐ3η§ε<1? 
Β8 Αγ 6 ΐΓΒηδΓβΓ Ηοββδ οΓ βυ ίΐ&ΒΙβ ΓηβΙεπΒΐ τεδίδίΒηεε Ιο ιΗβ ΒεΙίοη οΓ ίΗε οβγ- 

§Ο0δ? 

Β9 Ιδ Λε οβγ§ο ίΐΒη11ίη§ Γιείη§ ρεΗοΓηιεΙ ννϊιΗ ιΗβ ρΓεηηΒηβηΙ ιηδίΕΐΙε! 
ρίρείίηε δγδ1ειηδ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

■ □ 

□ 

□ 

□ 

□ 


ΡΑΚΤ 0 

Αάί1ίΐίοη&1 Οιεείεδ - ΒυΙΙί ΡίαυεΓιεΙ Οβ363 

5Ηίρ 

ΤεΓητιί- 




πβΙ 

01 

Ιδ ίηΓοΓηΐΒΐίοη ΕΥΒίΙηΓιΙε βίνίηβ ίΗε ηεεεδδΒΓγ 8 βΙβ Γογ ιΗβ δβΓε ΗβηΙΠη^ 
οΓ ΐΐιε οβγ§ο ίηε1ικ)ίη§, ννΗεΓε ΒρρΙίεβΒΙε, β πίΒηυΓΒείυΓεΓ’δ ίηΗίΒίιίοη 
εεΓΐίΠεΒΐε? 

□ 

□ 

02 

Ιβ ίΗε ΚΒίετ βρΓβγ βγδίεηι Γββάγ Γογ ϋδβ? 

□ 

□ 

03 

Ιδ δηΓΓιοίεηΙ Βη<1 δυίΐηΒΙε ρΓοΙεεΙίνε εςιιίρηιεηΐ (ίηεΙυοϋη§ δεΙΓ- 
εοηΐβίηεά 1>ΓεΒΐΗίη§ ΒρρβΓΒΐυδ) βπγΙ ρΓοΙεεΙίνε εΐοΐΐιίη^ τεΒίΙγ Γογ ίπι- 
ΠΙβάίΒΐβ ϋδ6? 

□ 

□ 

04 

Αγο νοίά δρΒεεδ ρΓορβΗγ ίηεΓΐε<1 ννΗεΓε ΓβςυΪΓε(Ι? 

□ 

□ 

05 

Αγο βΙΙ τεηιοίε οοπΙγοΙ νβίνβδ ίη νγοΓίτίηβ 0 Γ<ΙεΓ? 

□ 

06 

Αγο οβγ^ο ΐΒηίί δβΓεΙγ τεΙίεΓ νηΐνεβ Ιίηβεί υρ Ιο ίΗε δΗίρ’δ νεηΐίη§ βγδίεηι 
Βηά ΒΓε Βγ-ρΒδδβδ θ1θδ8(1? 

□ 


07 

Αγ 0 ίΗε Γεςιιίτεά οβγ§ο ριιηιρδ Βηά εοηιρΓεδδΟΓδ ίη §οοά οτίετ, αηΐ 
ΙΐΒνε ίΗε πΐΒχίηΐϋπι \νοΓΐίίη§ ρΓεβδητεδ Βεεη α^τεεί ΓιεΙννεεη βΗιρ βη! 

δΗθΓ8? 

□ 

□ 

08 

Ιδ ΓεΙίςυβΠεΒίίοη οη Βοίΐ οΓΓ εοηίΓοΙ εςυίρηηεηΐ ίη §οο8 ογ<18γ? 

□ 


09 

Ιδ £33 ΙεΙεείίοη εςυίρηιεηΐ βει Γογ ΙΗε οβγ§ο, εΕΐίΒΓΒίεά βπ! ίη §οοά 
ΟΓ(1βΓ? 

□ 

/□ 

/ 

010 Αγο οβγ§ο δγδίεηη §Βα§εδ 3η8 β!βγγπ 5 εοΓΓεείΙγ βει Βηά ίη @οοά όπίεΓ? 

α 

□ 

011 

Αγο επΐ 0 Γ§ 6 ηεγ δΗυΙ 4ο\νη βγδίεηΐδ \νοΓΐςίη§ ρΓορεΓΐγ? 

□ 

• □ 


ΟοεΙε 


ΚεπίΒΓίεδ 
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012 Οοεδ δΚοΓε Ηηο^ν ιΗε ε 1 θ 8 Ϊη§ ΓβΙε οί δΗίρ’δ 3 ΐχΙοπΐ 3 ΐίε ν 3 ΐνεδ? 4 οεδ δΗίρ 
Ηβνε δίηιϋβΓ «Ιείβίΐβ οί δΗοΓε δγ 8 ίεπι? 

013 Η 38 ίηίοΓΓηβΙίοη Ηεεη εχεΗ 3 η§εά ΒεΙννεεη δΗίρ 3 η 4 βΗοΓβ οη ηιίηίηιυηι 
ννοΓΐίίη§ ΙεηιρεΓβΙυΓεδ οί ιΗε ε 3 Γ§ο 8 γδΐεηΐ 8 ? 

□ 

□ 

□ 

□ 

Α 

Α 



ΡΑΚΤ ϋ 

ΙΝΕΚΤ ΟΑδ δΥδΤΕΜ 

δΗίρ 

ΤεΓΓηί- 

ηαΐ 

Οο( 1 β 

ΚείηβΓίίδ 


ϋΐ Αγ6 ΐΗβ ηβ06853Γγ ροΓίβΗΙβ 0Χγ§6Π ΗΠβΙγδεΓβ Γε3<1γ ίοΓ ίηΐΓΠβοΙϊβΙβ 1156? 

Ηβνε ΐΗεγ Ηεεη. Ιβδίβίΐ βη<1 βφ'ιΐδίείΐ ΗείοΓε υβε’ 
ΐ>2 Ηββ ιΗε ρβΓηιαηβηΙ οχγ§εη 3ηβ1γζεΓ Ηεεη βη<1 ζεΓοε<1 ΒείοΓβ. 

υ8ε? 

ϋ3 Ηββ ιΗε §οο(1 ίυηοΐίοηίηβ οί ιΗε §Γ3ρΗίο οχγ§εη αηαΙγζβΓβ 3η<1 ίηβπ §38 
ρΓβδδΐΐΓβ §βυ§εδ Ηεεη οΗεοΗβ<1 ίηΐο ιΗε (ΙίβΙπΒυΐίοη δγ8ΐβΐη? 

04 Αγε ιΗε 3 Ι 3 ΓΠΊ άβνΐοβδ Γογ ιΗε ΓοΓεδεεβΒΙε Ιίηιίΐδ οί (Ηβ οχγ§εη βηβΙγζεΓ, 
ιΗε ΙειηρβΓ3ΐυΓβ οί ρΓοάυεεά ίηεη §38 βηά ιΗε ρΓβδβυΓβ ϊη ρβΓίβοΙ Γυηο 
ΐίοηίη§ εοη<1ίΐ:ίοη? ' 

ϋ5 Ηβνε (Ηβ ίηιΐίεβίίοηδ οί (Ηβ ΐεηιρεΓβΐυΓε οί ρΓο<1υεε<1 ίηεΓΐ §38, οΓ (Ηε 
οχγ§βη οοηίβηΐ βηε! ρΓβδβοΓβ ϊη (Ηε (ΙίδΙπΒυΐίοη δγδ(βΓπ/ΐ3ηΙί5 Ηεεη 

οΗβοΙίβ(1? 

06 Ιδ (Ηε βυΙοΓπβΐίο δΗυΐ 4ο\νη δγδίβηι οί (Ηε οβγ§ο ραιηρδ ϊη ρείίεεί ορβΓβΐ- 
. ϊη§ εοη<1ίΐίοή ίη εβδε ΐΗβτε ϊβ 3 ίβίΙιΐΓβ ογ [Ηε ρπχΐυείίοη οί ροοΓ ςυβίίΐγ 
ϊηεΓΐ §3δ? Ιη εββε ΐΗεΓε ϊβ ηο βιιΐοπιβίίοη, ίδ (Ηε εΓενν 0Γ§3ηίζε4 βη<1 
Γ83(1γ Ιο 30ΐ? 

07 Ηβδ (Ηε ρΓέδβυΓε ϊη ιΗε ίηεη §38 «ϋδΙπΒιιΙίοη δγδίεηι άίΓηίηίβΗεά ΒείοΓβ 
(Ηε Ιβ1«η§ οί ΓηββδυΓβηηεηΙβ βηεΙ 83ΐηρ1εδ Ιο ρεπηίδδίΒΙβ 1ίηιίΐ5? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



δΗίρ δΗοΓβ 

Αγ 6 Ιβηΐί ο1εβηίη§ ορεΓβΙίοηβ ρίβηηεεί 4υπη§ ιΗε δΗίρ’δ δίβγ β1οη§8ί(1ε ΐΗε 

δΗοΓε ϊηδΐ3Πβΐίοη? Υεβ/Νο* 

ΙΓ δο, Ηβνε ιΗε ροή βιιΐΗοπΙγ βηά ΐεπηίηβΐ Ηεεη ίηίοπηε<1? Υεβ/Νο* Υεβ/Νο* 


*0ε1εΐε Υεδ οί Νο 35 βρροήίβίε 


ϋΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 


\Υε Ηβνε εΗεεΠε< 1 , ννΙιεΓβ βρρορπβίε ]οίηΐ 1 ν, (Ηε ίΐεπιβ οη ΐΗίδ εΐιεείί ΗβΙ, 3 ηά Ηβνε δβΐίδίϊεεί οιίΓδεΙνεβ ΐΗβΙ ιΗε εηΐΓΪεδ \νε Ηβνε πιβίΐε βκ 
εοΓΓεεί Ιο (Ηε ΒεβΙ οί οιιγ ΠηοΛίβί^β, βηά 3 ΓΓ 3 η§επιβηΐ 3 Ηβνε Ηεεη ΐϊΐ 3 < 1 ε Ιο 03ΓΓγ ουί Γερείϊΐίνε εΗεεΗδ 35 ηεεεδδβΓγ. 


Γογ δΗίρ 


Γογ ΤεΓηιίηβΙ 


ν Νβτηε . . . 
ΚβηΗ .... 
δΐ§η 3 ΐυΓε .’ 


Τίηιε 

031ε 


Νβηιβ . . 
Ροδίΐίοη . 
δί§η 3 ΐυΓε 
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Αρ. 3131/78/89 ' (3) 


Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Λάγος αριθ. 13. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

' Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κώδικος Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Ξάνθης αριθ. Ε 3738/9.5.89. 

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Λάγος που μας 
υποβλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Λάγος αριθ. 3131/ 
3/89/19.5.89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζονται θέ¬ 
ματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Λάγος 
αριθ. 13. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΓΟΣ 

ΑΡΙΘ. 13 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΛΑΓΟΣ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73), 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Όρια ισχύος - 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις, και αντίστροφα. 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 
α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα, 
β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΣ (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει, 
γ) Υγρά χημικά: 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΣ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 


δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναϊαυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδίκων 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ- 
μοδίως με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
- σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 
Δ/Ξ. 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 

1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 
νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α' ή Β’ σε Δ/Ξ. 

4) Μηχανικός Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α’ σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος τη: 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

ζ) Υπεύθυνος πλοίου: 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζετα 
από αυτόν. 

Άρθρο 4 

Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφορτωτής πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (ΓΗΕΓΚ Σ15Τ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενική 

Α ?χή· 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξααφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωσης η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΣ ΟΗΑΜΒΕΚ ΟΓ 8ΗΙΡ- 
ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΣ ΟΟΜΡΑΝΙΕδ 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΣ ΜΑΚΙΝΕ ΡΌΚ11Μ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 
(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΣ Α58Ο0ΙΑΤΙΟΝ ΟΓ ΡΟΚΤδ ΑΝϋ ΗΑΚΒΟΚδ), 
όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 
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Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(5ΕΑ ΕΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΕ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της νύχτας για-την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Λάγος (ΦΕΚ 
394Β778) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέματα που 
ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του. 


Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76/ 
Α/3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρϊσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 
Ανθ/ρχος ΣΤΕΦ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσης του στην-Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 29 Μαΐου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 

Ονομα πλοίου: .,.. 

Εγκατάσταση: ..... 

Λιμάνι: ... 

Ημερομηνία Άφιξης: ...'.. 

Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης:.... 

Είδος φορτίου: ... . .·... 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 

Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά I . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί να 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποια ερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς τού, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν. 

(I—I) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 

(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα" τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; . 

Α12 Οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

ΑΙ7 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΓ/υΗΓ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 


□ 
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□ 
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Α20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

·Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Υπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα¬ 
σης; 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

□ 

□ 

Π 

□ 
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□ 

□ 

□ 
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□ 
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□ 



ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 

χύμα 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή άτι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλάμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; 

Β5, Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων^ 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 


□ 

□ 


□ 

□ , 
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ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 


Γ1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

Γ2 Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

Γ3 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Γ4 Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδρανοποιημένοι, όπου απαιτείται; ' 

Γ5 Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 


□ 

□ 

□ 
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□ 
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Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ.ΡΑ58) του δικτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

ΓΙΙΤα συστήματα'που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


□ 


□ 

□ 

□ 
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□ 
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Α 


Α 

Α 



ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Πλοίο Εγκ/σή 


Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/Όχι 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; Ναι/Όχι Ναι/ Οχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 


ΔΗΛΩΣΗ 


Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 


Πλοίο Εγκατάσταση 


Όνομα . . 
Θέση . . . 
Υπογραφή 


Όνομα . . 
Βαθμός . 
Υπογραφή 


Ώρα. 

Ημερομηνία 
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Αρρεηιϋχ 

5ΗΙΡ/5ΗΟΚΕ 5ΑΡΕΤΥ 0ΗΕ0Κ ΕΙ5Τ 

8Ηΐρ’β Νοπιε:....... 

ΒεηΗ: .. 

ϋβίε οί Αϊτινοί: ..ΡογΙ: .. 

Οοτ^ο Ιγρε:..Τϊηιβ οί Αϊτινοί: ΐ.. 

ΙΝ3ΤΚυ0ΤΙ0Ν5 ΕΟΚ ΕΟΜΡΕΕΤΙΟΝ 

Ιη ΟΓάβΓ Ιο Βββΐη ιΗε ορεΓβΐΐοηδ ΪΙ ΐδ Γ 6 ΐ|υΐΓ 0 <ί οΐΐ ςυεδίΐοη Ιο ΒεοηδίνεΓ ε<1 οννίεπηοΐίνεΙγ.Ι-Υ] . 1ί οη οίίΐΓΐηβΐΐνε οηδννεΓ ϊδ ηοΐ ροβδΐΒΙε, ιΗε 
τβ&δοη δΗου18 Βε §ίνβη οηά ββτεειηεηΐ ΓεοεΗεά υροη ορρΓορποϊβ ριβοοαίίοηδ Ιο Βε Ιοίιεη ΒεΙννεεη ιΗε δΒίρ οη8 ΐΒε (επτιίηοΐ. ΨΗετε οηγ ςιιβδ- 
Ιΐοηδ ΐδ ηοΐ εοηδϊάεΓεά Ιο Βε ορρΙΐεοΒΙε ο ηοιε Ιο ΐΗοΐ είίεεί δΗοαΙά Βε ίηβεηβά ίη [Βε τειηοΓίίδ εοΐιηηη. 

Ιΐ ΐδ ενΐάεηΐ ιΐιοί ενειγ τεβροηδίΒΙε ρεΓβοη ννΒο δΐ£ηδ ΐΗβ (Ιεοίοιοΐίοη οι ιΗε εη<1 οί ΐΗε εΐιεοΐί Ιϊβΐ Ηοβ ΐΗε ΓεδροηβΐΒΐΙΐΐγ οίηγ ίοΓ ΐΗε ίΐείά Ηΐδ 
εοιηρείεηεγ, ΐΗοΐ ΐδ ίΒε βΒΐρ ογ δΗοΓε ΐηοΐαΐΐοΐΐοη. Ιη δρΐΐβ οί ΐΗΐδ οηε Οοη πβε ΓεηιβΓΗδ ογ Γεβει-νοΐΐοηδ ΐη Γιε18δ ννΒΐεΒ ογο ηοΐ οίΗΐδ εοπιρείεηεγ. 

(□ ) — ίΒε ρΓεδεηεε οί ΐΗΐδ δγιηΒοΙ ΐη ιΒε εοΐυιηηδ «δΗΐρ» οη<1 «Ιεπηΐηοΐ» ΐηάίοβίεδ (Ηοΐ εΒεεΕδ δΗοΙΙ Βε εοπ-ΐεεΙ ουί Βγ (Βε ροΓίγ εοηεεΓηεΟ. 

ΤΗε ρΓεδεηεε οί ιΒε ΙεΙΙεΓδ Α οηιΐ Ρ ΐη ιΒε εοίικηη «Οοάε» ΐπάΐεοΐεδ ιΒε ίο11οννΐη§: 

Α — ΤΗε ΓηβηΐΐοηειΙ ρΓοεεεΙιίΓεδ αη<Ί ο^τεεηιεηΐδ δΗοΙΙ Βε ΐη \νπΐΐη§ οη8 δί§ηε8 Βγ ΒοιΗ ραηΐεδ. 

Ρ — Ιη ιΗε εοδε οί ο ηε§οΙΐνε οηβννεΓ ιΒε ορειοΐΐοη βΗ&11 ηοΐ Βε εαιτίεά ουί ννΐΐΗοιιΐ ιΒε ρεπηΐδδΐοη οί ιΒε ΡογΙ ΑυΐΗοπίγ. 


ΡΑΚΤΑ 

Βιιΐΐε Ιΐςιπάδ - ΟεηεΓοΙ 5Ηΐρ ΤεΓπιΐ- Γ.οΗε ΚεηιαΓίίδ 

ηοΐ ' 


Α1 Ιδ ιΒε δΗΐρ δεευΓεΙγ ηιοοΓε(1? 

Α2 Αγο επιοΓ^εηογ ΐο\νΐη§ \νΪΓ88 οοΓΓεείΙγ ροδίΐΐοηε8? 

Α3 Ιβ ΐΗβΓε δβίε οοεεδδ Βείννβεη δΗΐρ οηιΐ δΗοΓβ? 

Α4 Ιδ ΐΗβ δΗΐρ Γ83<Ιγ Ιο ηιονε υη<ίβΓ ΐΐδ οννη ροννεΓ? 

Α5 Ιβ ΐΗεΓε οη είίεείΐνε ςΙεεΗ ^νοοΗ ΐη αΐιεηάβηοε οη Βοαηΐ άώΛ οιίεςυβίε 
βυρεΓνΐδΐρη οη ΐΗβ Ιεπηΐηοΐ αη<1 οη ΐΗε δΗΐρ? 

Α6 Ιβ ΐΗε β^τεβά δΗΐρ/δΗοΓε εοπιιηυηίοοίΐοη βγοίεπι ορεΓ3ΐΐνε? 

Α7 Ηονε ρΓοεετΙιίΓεδ ίοΓ οογ§ο, ΒυηΗβΓ βη8 Βοΐΐοβΐ Ηβη81ΐη§ Βεεη ο§τεε<1? 

Α8 Ηοδ ΐΗε ειηεΓ§εηεγ δΗυΐ άο\νη ρτοοεθυτε Βεεη ο§Γεε8? 

Α9 Αγο Γιγο Ηοβεβ οη<1 Γιγ8 ίΐ§Ηΐΐη§ εςυΐρηιεηί οη Βοοκΐ οη<1 οδΗοΓε ροβΐ- 
ίΐοηεά οηά Γεοάγ ίοΓ ΐηιηιεάίοίε υβε? 

Α10 Αγ8 οογ§ο βη8 ΒυηΗεΓ Ηοδεδ/οπηδ ίη §οο8 εοικϋΐίοη οη8 ρΓορεΗγ 
Π££ε8 οη8, ννΗεΓβ ορρΓορποΙε, εεΓίΐίΐεοΐεδ εΗεε1ίε8? 

Α11 Αγ 8 δουρρετδ είίεείΐνεΐγ ρ1υ@§ε8 οη8 8πρ [Γογβ ίη ροδΐΐΐοη, ΒοΐΗ οη 
Βοίΐκΐ οη8 οδΗοΓε? 

Α12 Ατε υηιΐδβ(ΐ εαΓ§ο οηά ΒυηΗετ εοηηεοΐΐοηδ ΐηε1υ<ίίη§ ιΗε δίενη 8ΐβ- 
εΗοΓ§ε Ιΐηε, ΐί Πκε8, Β1οηΙζε8? 

Α13 Ατε δεο οηά ονβΓΒοοηΙ 8ίδεΗοΓ§ε νοίνεβ, ννΗεη ηοΐ ΐη υβε, εΐοβεά οη8 

1βδΗε8? 

Α14 Αγο οΐΐ οογ£ο α η 8 ΒυηΙίΟΓ Ιοη1< 1ΐ8δ ε1θδεά? 

Α15 Ιδ ιΗε οβτεεά Ιοηΐί νεηΐϊηρ; δνβίεηι Βεΐηβ υβε8? 

Α16 Ατε Ηοη<1 ΐοΓεΗεδ οί οη ορρΓονεά (γρε? 

Α17 Αγ 8 ροιΤαΒΙβ νΗΕ/ΙΙΗΕ (ΓοηβεεΐνεΓδ οί οη ΗρρΓονε8 1γρε? 

Α18 Αγο ιΗε δΗΐρ’δ πιβίη γο8ϊο (ΓβηδπιΐΐΐεΓ οετΐοΐδ εβηΗεά οηά γοοΙογη 
δννΐΐεΗεά. οίί? 

Α19 Αγο εΙεείΓΪε εοΒΙεβ Ιο ροΛοΒΙε εΐεείπε&ΐ εςυΐρπιεηΐ 8ΐδεοηηεεΙε8 ίΓοπι 
ρθ\νβΓ? 

Α20 Αγο ο11 εχίεΓηοΙ 8οογ3 βη8 ροΓίβ ΐη ιΗε οηιΐάδΗίρδ οεοοηπηοιίοΐίοη 
ε1οδε8? 

Α21 Αγ€ βΐΐ εχίεΓηοΙ άοοΓδ οηιί ροΓίδ ΐη (Ηε βίΐεΓ οεεοηιπιο<Ιοΐίοη 1βοάίη@ 
οηΐο ογ ονετίοοίίΐη^ ιΗε (βηΗ 8εεΗ εΙθδε(1? 

Α22 Αγο οϊγ εοη8ΐΐΐοηίη§ ΐηίοΙιεδ ννΗΐεΗ ηιογ ρεΓΠΐΐΐ ιΗε εηΐΓγ οί οογ§ο νο- 
ρουΓδ ε1οδε8? 

Α23 Αγο \νΐη8ο\ν-Ιγρε οϊγ εοη8ΐΐίοηΐη§ υηίΐδ 8ΐδεοηηεεΐε8? 

Α24 Αγο βηιοΗΐη^ ΓεςυΐΓεηιεηΙδ Ββΐη§ οΒδεΓνε8? 


□ 

□ 

α 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

ο 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Ρ 

Α 

Α 

Α 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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Α25 Αγ6 ΐΗβ ΓβςυίΓβιτιβηΐδ Γογ ιΗβ υββ οί §α11βν 3η<1 οίΗβΓ βοο1αη§ αρρίί- 
311068 Ββίη§ θ6δβΓνε<1? 

Α26 Αγ6 πε 146(1 1ί§Ηΐ ΓβςιιίΓβΓηβηΐδ Βείη§ οΒδετνεεΡ 

Α27 Ιδ ΐίΐβΓβ ρΓΟνίδίοη ΓθΓ 311 6Π1€Γ£6ηθγ βδΟ&ρβ ρΟβδίΒΪΙΪΙ >'? 

Α28 Αγ 6 δυΓΓίβίβηΙ ρβΓ5οηηβ1 οη Βο3γ 8 αη(Ι 3δΗοΓβ Ιο <1β&1 \νίΐΗ 3η βηιβΓ- 
§βηβγ? 

Α29 Αγ6 βάεςι^ΐβ ίηδυ1βΙίη§ ηΐ63ΐΐ5 ίη ρίβεε ίη ΐΗβ δΗίρ/δΗοΓβ βοηηββΙίοη? 
Α30 Ηβνβ ηΐ63βυΓ6β Βββη Ι&Ιίεη Ιο βηδϋΓβ βυΓΓιβίβηΙ ρυηιρΓοοΓη νβηΐίΐ3ΐίοη? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΡΑΚΤ Β 

ΑάάίΐίοηβΙ.ΟΒββΙςδ - ΒυΙΙί Βίςυί8 ΟΗβηιίεβΙδ 

5Βίρ 

ΤβΓΠΐί- 

Π3ΐ 

Οοιίβ 

ΚβΠ13Γΐ<δ 


Β1 Ιδ ίηίοπτιβίίοη βνβίΙβΒΙβ §ίνίη§ ΐΗβ ηεεβ853Γγ 8313 Γογ (Ηε δαίβ Ηβη<11ίη§ 
οί ιΗβ 03Γ§ο ίηβ1ιηίίη§, ννΗβΓβ 3ρρΙίβ3Β1β β ΓηβηυίβοΙαΓβ'δ ϊηΗϊΒϊΐϊοη εβΓ- 
ΐίΠβ3ΐβ? 

Β2 Ιδ δυΓΓίβίβηΙ 3η8 βυίΐίίΒΙε ρτοΐεοΐίνε βςυίρηιβηΐ (ίηε1υάίη§ δβΙΓ - εοη- 
ΙβίηεεΙ ΒΓ63ΐΙιίη§ 3ρρ3Γ3ΐιΐδ) 3ηεΙ ρΓΟΙβείίνε εΙο(Ιιίη§ Γεαείγ Γογ ίπιπιβ(1ί3ΐβ 
υδε? 

Β3 Αγ 6 εουηΙβΓ ΓηββδϋΓβδ 3§3ίηδΙ βββίάβηΐβΐ ρβΓδοηβ! εοηΐ3θΙ ννίΐΗ ΐΗβ ε3Γ§ο 

3£Γββ<1? 

Β4 Ιδ ΐΗβ ε3Γ§ο Η3η<11ίη§ ΓβΙβ εοπιρδίίΒΙβ \νίιΗ ΐΗβ βυΐοπιβίίβ βΗυΐ (Ιοννη βγβ- 
Ιβηι ΐΓ ίη υδβ? 

Β5 ΑΓβ 03γ§ο δνδίβηι §3υ§βδ 3ηεΙ 3ΐβΓηΐ5 οοΓΓβείΙν δβΐ βηεΙ ίη 3 @οο<ί οπ1βΓ? 
Β6 Ατε ροΓίβΒΙε νβροιίΓ εΐβίεείίοη ίηδίηηηβηΐδ Γβ3<1ί1γ 3ν3ίΐ3Β1β Γογ ίΗβ 
ρΓοάυοΙδ Ιο Βε ΗβηΒΙβάΡ 

Β7 Ηβδ ίηΓοΓπιβΙίοη οΓ ΓίΓβ Π§Ηΐίη§ πιεάίβ βηά ρΓοοβιΙιΐΓβδ Βββη βχβΗ3η§β(1? 
Β8 Αγ 6 ΐΓβηβΓβΓ Ηοδββ οΓ δΐιί&ΒΙβ ιτιβίεπβ] Γβδίδΐ3ηββ Ιο ιΗβ 3εΐίοη οΓ ίΗβ 03 Γ- 

§Οβδ? 

Β9 Ιδ ιΗβ ε3Γ§ο Ιΐ3η<11ίη§ Ββίη§ ρβΓΓοΓπιεά ννίΐΗ ιΗβ ρΓβπηβηεηΙ ίηδίβΐΐεε) 
ρίρβίίηβ δγδΐ6ΓΠ8? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 


Ρ 



ΡΑΚΤ 0 

Α(18ίΐίοη3ΐ ΟΗββΙίβ - ΒαΙΙί ΒίςυβΓιβίΙ 03δβδ 

8Ηίρ 

Τβπηί- 

ηβΐ 

Οο(1β 

ΚβΠ13Γΐ<δ 


01 Ιδ ίηΓοΓπιβΙίοη 3ν3ίΐ3Β1β §ίνίη§ ιΗβ ηβεβ383Γγ ά3ΐ3 Γογ ίΗβ βδΓβ ΗβηϋΙίη^ 
οΓ ΐΒβ ε3Γ§ο ίηοΐύάίηβ, \νίιβΓβ αρρϋεβΒΙε, 3 ηΐ3ηυΓ3εΐυΓβΓ’δ ίηΗϊΒίΐίοη 

β6ΓΐίΠβ3ΐβ? 

02 Ιδ ιΗβ \\'3ΐ6|· δρΓ3>' δγδΙβΓΠ Γβ3(1γ Γογ υδβ? 

03 Ιβ δυΓΠείεηΙ 3ηά βυίοΒΙε ρΓΟΙβείίνε βςοίρηιεηΐ (ϊηβ1ικϋη§ ββΙΓ- 
βοηΐβίηβίΐ ΒΓβ3ΐΗίη§ 3ρρ3Γ3ΐυδ) 3η8 ρΓΟΙβείίνε βΙοΐΚίη§ Γβ3«1γ Γογ ίπι- 
Π1β8ί3ΐ6 ϋδβ? 

04 . Αγ 6 νοίά δρ30ββ ρΓορετΙγ ίηβΓίεά ινΒβΓβ ΓβςιιίΓ6<1? 

05 Αγ 6 311 ΓβΓΠΟΐβ ΟΟΠΙΓΟΙ ν3ΐνβδ ίη \νθΓί0Πβ ΟΓ(ΙβΓ? 

06 Αγθ ε3Γ§ο Ι3η1ί δαΓεΙν τεΙίεΓ ν3ΐνβδ Ιίηείί ύρ Ιο ίΗβ δΗίρ’δ νβηΐίη§ δνδίεηι 
βηά 3Γβ Βγ-ρβδββδ ε1οδβ(1? 

07 Αγ6 ιΗβ ΓβςυίΓβιΙ β3Γ§ο ριιηιρδ «γκΙ βοπιρΓβδδΟΓδ ίη §οο<1 οπΙβΓ, 3η8 
Ηβνβ ιΗβ ΓηβχίηηίΓη \νοΓΐάη§ ρΓβδδϋΓβδ Βββη 3§Γββά ΒβΙ\νββη δΒίρ Άηά 
δΒθΓβ? 

08 Ιδ Γβ1ίςυβΠε3ΐίοη οη ΒοίΙ οΓΓ οοπΙγοΙ βςυίρηιβηΐ ίη @οο8 οΓ<ΙβΓ? 

09 Ιδ §3δ ίΐβίεβίίοη βςιιίρηιβηΐ δβΐ Γογ Ιηβ 03Γί?ο, β3ΐίΒτβίβεί βηά ίη §οο8 

ΟΓ(1βΓ? 

019 Αγ6 03Γ@0 δγδΙβΓΠ §3ϋ§βδ 3ηά 313ΓΠ13 ΟΟΓΓββΐΙγ δβΐ βη8 ίη §00(1 ΟΓ(1βΓ? 
011 Αγ 6 βηιβΓ§βηβγ δΗυΙ άοννη βγδίβπΐδ ινόγΒ ίη§ ρΓορβΓΐγ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 
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012 ϋθ68 δΗοΓβ Ιίηονν (Ηβ θ1θδίη§ Γβ(8 οί βΚίρ’δ 311(0013(10 νβίνβδ’ (Ιοβδ δΗίρ 
' Ηβνε δίπΐίΙβΓ άβΙ»ϋδ οί δΗθΓβ 3γ5(βΐη? 

013 Ηβδ ίηίοΓΠίαΐίοη Ηεεη εχοΗ3η§8(Ι Βείννεεη δΗίρ βικί δΗοΓβ οη ιηίηίϊηυιη 
ννθΓΐάη§ ΙβιηρβΓαΐυΓεδ οί (Ηε οβΓ§ο δγδίεηΐδΡ 


• 

ΡΑΚΤ ϋ 

ΙΝΕΚΤ ΟΑδ δΥδΤΕΜ 

δΗίρ 

Τβπτιί- 

ηαΐ 

Οοίίε 

ΚεηιβΓΗδ 


□ □ 

□ □ Α 


ϋΐ Αγο (Ηε ηεεεδδΟΓν ροΠβΒΙε οχγ§εη βηβΙγδβΓδ Γβίκΐγ ίοΓ ϊηιιηε<1ί3(ε υδε? 
Ηβνε (Ηεγ Ηεεη Ιεδΐε8 βη<1 β(^υδ(ε<1 Βείοτε υβε? 

Ό2 Ηβδ (Ηε ρεπηβηεηΐ οχγ§εη βηβίγζεε Ηεεη 3<1]υδ1ε(1 3η<1 ζβΓοεί) ΒείοΓε 
οδε? 

ϋ3 Ηβδ ιΚε §οο8 ίαηο(ίοηίη§ οί ιΗε §Γ3ρΗίο οχγ§εη 3η3ΐγζεΓδ 3Π(Ι ίπεη §35 
ρΓΟδδϋΓε §3ΐι§βδ Ηεεη οΗεοΗεά ίηΐο ιΗε άίδίπΒιιίίοη δγδΐειη? 

ϋ4 Αγο ιΗε βΙ&γγπ εΐενϊεεδ ίοΓ ιΗε ίοΓοβεε&ίιΙε Ιϊπιίΐδ οί (Ηε οχγ§εη βηβΙγζβΓ, 
ιΗε (ειηρβΓβίιΐΓβ οί ρπκΐυοειΐ ίπεη §33 βηοΙ (Ηε ρΓεβδυτε ίη ρεΓίεεΙ ίιιηο- 
(ίοηίη§ οοη<1ί(ίοη? 

ϋ5 Ηβνε (Ηε ίικϋεαίίοηδ οί (Ηε (ειηρεΓβίιίΓε οί ρτοίΐυεεά ίηεΓΐ §33, οί (Ηε 
οχγ§εη εοηίεηΐ βηά ρΓβδδυτε ίη (Ηε άίδίπΗιιίίοη δγδίεηι/ίβηΐγβ Ηεεη 
’ εΗεε1ίε(1? 

ϋ6 Ιδ (Ηβ 3υΐοπ»3ΐϊε δΚιιΙ εΐοννη δγδίεηι οί ιΗε ε3Γ§ο ριιιηρδ ίη ρεΓίεεΙ ορβΓβ(- 
ίη§ εοηϋίΐίοη ίη 0388 (ΗβΓβ ίδ 3 ίβίΙιΐΓβ ογ (Ηβ ριτχΐυείίοη οί ροοΓ ςυαίίΐγ 
ίηετί §35? Ιη οβδε (ΗβΓβ ίδ ηο βαίοηιβίίοη, ίδ ιΗε ΟΓβνν 0Γ§3ηίζεά 3ηά 
Γεβάγ Ιο βο(? 

07 Ηβδ (Ηβ ρΓβδδϋΓβ ίη (Ηβ ίηεΓΐ §33 (ΙίδίπΒυίίοη δγδίεηι (ϋιηίηίδΗβιΙ ΒβίοΓβ 
(Ηβ (βΗίη§ οί ΓηββδίίΓεπιβηΙδ βηά δβηιρίεδ Ιο ρβπηίδδίΒΙβ 1ίιηίί5? 


□ 

□ 

Ο 

□ 

□ 

□ 

□ 


δΗίρ 5 Ηογ8 

Απε (βηΗ ο1ε3ηίη§ ορεΓβΙίοηδ ρίβηηεά 8υπη§ (Ηβ δΗίρ’δ δίβγ 3ΐοη§δί<ίε (Ηε 

δΗοτβ ίηδ(3ΐΐ3(ίοη? Υββ/Νο* 

Ιί 80 , Ηβνβ (Ηε ροΓΐ βυΐΗοήίγ βηβΐ (βπηίηβΐ Ηεεη ίηίθΓπιβ(1? Υβδ/Νο* Υεδ/Νο* 


*0ε1βίε Υεδ οί Νο 35 βρροηίβίε 


ΟΕΟΟΑΚΑΤΙΟΝ 


\Υε Ηβνε οΗβοΗεά, ννΗβΓβ βρρορπβίβ ρίη(1γ, (Ηε ίιεηΐδ οη (Ηίδ οΗεο)< Ηβΐ, βηά Ηβνε ββΐίδίϊεά οιίΓδβΙνβδ (ΗβΙ (Ηε εη(πβδ \νε Ηβνε πιββΐβ βπ 
εοΓΓβοΐ (ο (Ηε Ηβδί οί οκγ 1ίηοννΙεβΙ§β, 3η<1 βΓΓ3η§ειηβη(8 Ηβνε Ηεεη Γηβ^ε (ο οβΓΓγ ουί Γβρβίίίίνε οΗεοΗδ 35 ηβοβδδβΓγ. 


Γογ δΗίρ 


Γογ ΤεΓηιίηβΙ 


Νβσιε .. Νβηιε .. 

ΚβηΗ. Ροδίΐίοη . 

δί§ηβΐυΓ8..·. . . 5ί§η3(ϋΓε 

Τίηηε. 

ϋβίε .. 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 














